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07. 09. 89 


Beschlußempfehlung 

des Petitionsausschusses (2. Ausschuß) 


— Sammelübersicht 124 zu Petitionen — 


Der Bundestag wolle beschließen, 

die in der nachfolgenden Sammelübersicht enthaltene Beschluß- 
empfehlung des Petitionsausschusses anzunehmen. 

Bonn, den 6. September 1989 

Der Petitionsausschuß 

Dr. Pfennig 

Vorsitzender 
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Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 


Sammelübersicht 124 


über die vom Petitionsausschuß behandelten Petitionen 


— Beschluß vom 6. September 1989 (Protokoll Nr. 11/52) — 


Beschlußempfehlung 

Die Petition der Bundesregierung — dem Bundesminister der Verteidigung — als Material zu überweisen 


Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders 

Inhalt der Eingabe 

Zuständige 

oberste 

Bundes- 

behörde 

Pet 2-11-14-564- 

10527 

Betheln-Escherde 

NATO-Infrastruktur 

Eine Bürgerinitiative wendet sich gegen die 
geplante Errichtung eines vorgeschobenen 
Versorgungslagers der NATO für die briti- 
schen Streitkräfte bei Haus Escherde, Land- 
kreis Hildesheim. 
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